SAN  JUAN  RIVER  RESPONSE 
SAMPLING  LOCATIONS 

Emergency  Response 
San  Juan  County,  NM 


Legend 


Water  Sampling  Locations 


Station:  SJPF 
Lat:  37.252582 
Long:  -110.440532 


Station:  SJBB 
Lat:  37.25737 
Long:  -109.618586 


Station:  MECT 
Lat:  37.218462 
Long:  -109.190811 


Station:  SJME 
Lat:  37.216811 
Long:  -109.19615 


Station:  SJ4C 
Lat:  36.996216 
Long:  -109.004684 


Station:  SJMH 
Lat:  37.149993 
Long:  -109.866284 


Station:  SJDS 
Lat:  36.893312 
Long:  -108.878642 


Station:  SJSR 
Lat:  36.781624 
Long:  -108.692784 


PREPARED  BY:  F 

Region  9,  START  \ 

Weston  Solutions,  Inc. 
1340  Treat  Blvd,  Ste  210 
Walnut  Creek,  CA  94597 


PREPARED  FOR 

ERA  Region  9 

Pacific 

Southwest 


Station:  SJHB 

y 

Lat:  36.745192 

^ Station:  SJLP 

Long:  -108.537758 

fj,  Lat:  36.735887 

Long:  -108.253987 
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